Gleichgewicht innerhalb einer Substanz. 83)   o=— Jf (0P + QF+p + aQQ +- a.hQ + a,^Q + ...
+ an fiw ^) [cos (n ,x)8x + cos (« ,y}8y -f cos (n , -) 6 s] d s C C C /                               ?}T?
jJJ\     + F + 9 ^ + rt° + ttl^ + r/2^2 + '" + a>if
Hieraus ergiebt sich, dass man haben muss
84)    $P + #.F + jp + 9(«0 + a^i + r%ft2 +•'••+ rtn^n) = 0
in alien Punkten der Oberflache;
85)    p +J^ + Q — +• «o 4- oift + ^2^2 4- — h
in alien Punkten der Masse;
dF
86)                    T-— 4- aw = J^o,        a = 1, 2, 3, ..., n
O^a
fur alle Bestandtheile,  wobei FQ von den ft unabhangig 1st.
Diese Gleichungen sind von Duliem abgeleitet x).
Da die Gleicnung unter 85) an der Oberflache in die Grleichung 84) ubergehen muss, sollte dort sein
= o^=-
d Q               d v
die bekamite Gleichung.    Es liisst sich erweisen, dass diese Beziehung
uberall gilt.    Zuntichst ist nach den Regeln der Hydrostatik, da zum
Gleichgewicht  auch   gehort,  dass keine Bewegungen in  dem  Korper
stattfinden,
87)                                  dp = — QdP.
Bilden \vir dP nach Gleichung 85), so wird
88) dP= — dF— d$     -    — (fl-ifZ^ +- a2dfo -] Die n Gleichungen unter 86) geben aber
= 0,
-das heisst, weil FQ von den £i nicht abhiingt und £ d fi« = 0 ist
^7                 X^   'dF     1
2, aa d uu '-= —   >, 77— d 11 u»
-^-^ d {la l) 1. c., S. 25 ftes bleibt
